N | SNI 05-2286-1991 


Standar Nasional Indonesia 


Dais (dies) pembentuk kepala - Istilah 


@ 
ICS 01.040.25 Badan Standardisasi Nasional BSN) 


JUBMIISIOWOYIP Ynjun YEPI) UEP INS sesYy Oysgom Ip UpSueAsuad Ynjun yengjp juj Jepuejs Ado2 “jeuoJSseN ISESIPIBPUEIS UBpEG B)dI) MEH,, 


PENDAHULUAN 


Standar Dais (Dies) Pembentukan Kepala-Istilah, di- 


susun dalam rangka menunjang Program Industrial Restruc- 
turing Project untuk tahun anggaran 1990/1991. 


Standar ini telah dibahas dalam Rapat-rapat Teknis, 
Prakonsensus dan terakhir dirumuskan dalam Rapat Konsensus 
Nasional pada tanggal /4 -12 - 1990 di Jakarta. 


Hadir dalam rapat-rapat tersebut wakii-wakil dari 
Prodnsen, Konsumen, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Lembaga 
Teknologi serta instansi yang terkait lainnya. 


Sebagai acuan diambil dari : 


- ISO. 5396 - 1977 


DAIS (DIES) PEMBENTUK KEPALA - ISTILAH 


1. RUANG LINGKUP 


Standar ini mencakup istilah disain dan simbul dari da- 
is pembentuk kepala dan ekstrusi serta ukuran utama 
dari dais. 


2. SIMBOL 


2.1. Dais Pembentuk Kepala 
Simbul dais pembentuk kepala seperti Tabel I. 


Tabel I 


Simbul Dies Kepala 


1 


Dais pembentuk kepala tanpa ring 
Dais pembentuk kepala ring tinggal 
Dais pembentuk kepala ring ganda 
Dais pembentuk kepala benam tanpa 
ring | 
Dais pembentuk inset kepala ring 
tinggal 


Dais inset pembentuk kepala" ring 
ganda 
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2.2. Dais Pembentuk Kepala dan Ekstrusi 


Simbul Disain serta simbol dais kepal. dan ekstrusi 
seperti pada Tabel- II. 


Tabel II 
Disain dan Simbol Dais Kepala dan Ekstrusi 
Nama Dais Simbol 


Dais kepala dan ekstrusi tanpa ring 
Dais kepala dan ekstrusi dengan ring 


Dais kepala dan ekstrusi dengan ring 
ganda 


€ 
Dais inset kepala dan esktrusi tanpa 


ring 

Dais inset kepala dan ekstrusi dengan 
ring 

Dais inset kepala dan ekstrusi dengan 
ring ganda 


Gambar Gambar 


Simbol K 


Catatan : 


Gambar 


3. . Istilah dan simbol ukuran dari dais kepala dan 


ekstrusi 


12 
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3.1. Istilah dan Simbol Ukuran dari Dais Kepala dan: 


Ekstrusi seperti nampak pada Tabel III. 


t 
Tabel III 


Ukuran dan Simbol Ukuran utama Dais Kepcra”ee 


Diameter 
Diameter 
Diameter 
Diameter 
Diameter 
Diameter 
Diameter 


Diameter 


Ekstrusi 


kaliber 
nib 

rangka 
ring 

ring kedua 


pengarah 


ekstrusi dalam 


ekstrusi luar 
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